
LES ROSES. 
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ROSA INDICA 

Subviolacea. 

R. Indica chremesina. Thy. Prod. p. 120, var. i. 

La Benga/e Ternaux, hortul. 

LE ROSIER DES INDES 

a fleurs presque violettes. 


DESCRIPTION. 


Ce petit Rosier nest qu’une sous-variété de notre Rosier 
des Indes á fleurs cramoisies (voyez cet ouvrage, vol. i, p. 38 ). 
Ses tiges sont armées de forts aiguillons crochus, courts, trés- 
dilatés á leur base. Les feuilles se composent de cinq ou de 
sept folióles pointues au sommet, vertes en-dessus, plus pales 
en-dessous, crénelées, colorees en leur bordure. Elles sont 
supportées par un pétiole légérement tomenteux, garni de 
plusieurs petits aiguillons jaunátres et trés-aigus. A sa base 
sont deux stipules décurrentes, pointues au sommet, denti- 
culées en leur bord. Les fleurs, de la grandeur de celles du 
Rosier multiflore commun, se réunissent, á l’extrémité des 
rameaux, en une espéce dombelle. Elles sont supportées par 
des pédicelles gréles, munis de poils glanduleux, ayant a leur 


base des bractées opposées et 
mais quelqueíois foliacées. Le 


longues, en général simples, 
tube du cálice est petit, de 


forme ovoide et glabre. Les divisions du limbe sont également 


glabres: elles se défléchissent avant répanouissement, phéno- 

















































































































































































